Jozef Bielarz 


laborant pracowni konserwatorskiej Muzeum Narodowego w Krakowie 


przeżywszy lat 55, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 6 lutego 1954 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego 
spoczynku nastąpi w środę dnia 10 bm. o godz. 2** po poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają 


stroskani : 
Zona i rodzina. 


odprawione zostanie w środę dnia 10 bm. o godz. 8 rano w kościele paraf. w Bronowicach Małych. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 

STOLARZY i PRACOW. POGRZEROWYCH Drukarnia Związkowa w Krakowie 
ZAKŁAD Nr 1 z 0. u. 655 - 8. II. 1954 - M-5-57738 - 35 - druk. B1 V kl. 70 gr. 
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